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531
Teraperatur = 56,3° C.			Temperatur = 75,0° 0.   j;   Temperatur = 90,0° 0.					
Brack	Procent Phenol in — ...... . ,.,		Druck	Procent Phenol in		Druck	Procent Phenol in	
rum	Pltissigkeit j Dampf !|     mm			Pliissigkeit	Dampf	rain	Fliissigkeit    Dampf	
125	0	0	289	0            '     0		525	0	0
125           2,0		2,55	293            2,43      ;    3,44			528	2,36	3,64
127      :     5,58*		5,49*	293           4,15           5,21			531	7,00	7,69
126,5	7,42	6,57	294           7,51*		7,41*	531	8,29*	8,30*
127	10,88	7,42	294	16,82	9,11	530	9,74	8,96
120	14,5bisj 60,0     j	7,83	294 294	22,53   | 24,18   I	9,36	530 530	17,4     \ 20,4     1	10,40
124 122	69,2     \ 76,7      j	9,88	294 294	44,44   \ 49,2     J	9,85	530 530	33,6     | 35,0     J	10,78
118 102	80,34   \ 88,06   )	11,98	292,5 289	60,47   | 65,67   J	10,43	530 530	42,2     } 44,2     J	10,87
			280	76,7     |	12,63	530	56,3      1	11,24
			259	82,4     )		530	58,0     J	
			218	88,06    1 J'	21,37			
			177	__,.				
in  der Fliissigkeit statt, nnd zwar — die Stellen sindjlurch ein Stern-chen hervorgehoben —
bei    .    .    .    .      56        75         90 °C. im Gehalt    ....      5,6        7,5       8,3 Proc.,
also bei immer hoheren Concentrationen. Zuletzt bei hohem Phenol-gehalt andert sich die Concentration des Darnpfes nur langsam, wenn sie auch stetig ansteigt nnd auch. der Druck geht langsam nieder. Durch. eine Klammer zusanimengefasste Stellen bezeichnen Ergebnisse eines Yersncbs, in welcbem die erste Zahl die Anfangs-, die zweite Zahl die Endconcentration bezeicbnet, und man sieht, dass die Fliissigkeit wahrend eines solcnen Yersnchs in der That ihre Concentration andern koiinte, indem verhaltnissniassig mehr Wasser verdampfte als Phenol; die Verdampfung geschieht in diesen Fallen nicht einheitlich. Dass unter Umstanden der Druck auf ganzen Strecken gleich bleiben kann, seben wir vor Allem an den Zahlen fur die Temperatur 90° C.; von der Concentration 7 Proc. bis zu der 58 Proc. ist der Druck praktisch der namliche. Etwas entsprechendes ergaben auch die Ver-suclie an dem ternaren Gemisch Wasser-Phenol-Anilin.
Lebrreich sind auch die entsprechenden Untersuchungen des Herrn von Zawidzki, die noch zu anderen Bemerkungen Anlass geben. Diese Untersuchungen geschaben zuniichst an Mischungen von Benzol xnit Aetbylenchlorid und an solchen von Propylenbromid init Aethylen-bromid a). Nennt man namlich die Spannungen der reinen Fliissig-
l) Zeitschr. f. physik. Chern., Bd. 35, S. 129 ff.
34* steigt auch der Gehalt des Dampfes an Phenol an, und zwar im An-fange rascher als der der Flussigkeit, dann beginnt der Gehalt der Flussigkeit ihm nachzueilen, um ihn bald zu uberflugeln. Im Maximum des Druckes findet Gleichheit des Phenolgehalts im Dampf und
